ADAM OROST 


Nadkonduktor c. k. Kolei państwowej w Krakowie, 


przeżywszy lat 41, zmarł dnia 27 Lipca 1900 r. 


Pozostała rodzina zaprasza na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w Niedzielę 
dnia 29 b. m. o godz. 5 popołudniu z kostnicy na nowy Cmentarz w Podgórzu. 
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W drukami „CZASU“ w Krakowie. 


